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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

Separato paging levon to this part in order that k may be Allod as a soparato compilation 
- - -- - - - - - - - 
वाणिज्य मंत्रालय 

( 2 ) शतं सं० ( 2 ) के बाद प्रागे निम्नलिखित शर्त शामिल की 
मायाप्त व्यापार नियंत्रण 

जाएगी -- 
आवेश सं० 25 /82 

" ( 11 ) क . मेडीकल गैम मिलेन्डर के मामले में , पायात की 

अनुमति उन बास्तविक उपयोमतानी ( मौद्योगिफ ) कोवी आएगी , 
नई दिल्ली, 17 मई, 1982 

जिनके पास मैडीकल गैस ( मापसीजन ) और नाइट्रम प्राक्साइड 
का आ० 329 ( अ ) -- पायात व निर्यात (नियंत्रण ) प्रधि 

के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिक लाइसेम/ पंजीकरण है और 
नियम , 1947 ( 1947 का 18 ) के खा - 3 बाग प्रदान अधिकारी का 

जिनके पास पौषध तथा श्रृंगार प्रमाधन अधिनियम , 1940 के 
प्रयोग का केन्द्रीय सरकार पाणिज्य मन्त्रालय के पादेश स० 15/ 82 मौर 

अन्तर्गत जारी किए गए बैग लाइसेम है । यह भी एक शर्त 
16/ 82, दिनांक 5 अप्रैल , 1982 मे तत्संबधी प्रकाशित खुले सामान्य 

होगी कि मायातित मैडीकल गैस सिलेन्डर का उपयोग केवल 
साइसेंस सं० 13/ 82 और 16/ 82 मे एतद्धारा निलिखित संशोधन 

मेगकल गैस के कम्प्रेसिंग और पितरण के मेडीकल 
करती है . - - 

उद्देश्य से किया जाएगा " । 
( 1 ) खुले सामान्य लाइसेंस सं० 15/ 82 में गर्त मं० ( 7 ) के गाव 

[ मि . सं . भाई पी सी / 3/ 1 / 82] 
मागे निम्नलिखित शर्त को शामिल किया जाएगा : --- 

मणि नारायणस्वामी, मुन्म नियंत्रक 
( 7-क ) " स्प के रूप में प्रायातित पीतल /तांबे के पाइप्स और 

मायातनिर्यात 
दमून्स के मामले मे जम तक वे हाइड्रोलिक रूप से प्रेम किए 
हए. षट्स में स्क्रप के रूप मे आयान नाही किया जाता है , 

MINISTRY OF COMMERCE 
उनका माइज लबाई मे 15 सें० मी० से अधिक नहीं होगा । " 

IMPORT TRADE CONTROL 
( 2 ) पुग्ने सामान्य लाइसेंस सं . 16/ 82 में निम्नलिखित संशोधन 

ORDER No. 25 /82 
किए जाएंगे - 

New Delhi, the 17th May, 1982 
( 1 ) गुरु के भाग मे, मद ( आई ) के बाद मद "( जे जे ) मेडीकल S . 0 . 329 ( E ). --In exercise of the powers conferred by Soc 
गैम , मिलेन्डर " को शामिल किया प्राण्या । 

tion 3 of the Imports and Experts ( Control ) Act, 1947 ( 18 of 
1947) the Contral Goveroment horoby makes the tollowing 

amendment to - Open Goneral Liconce Nos. 15/ 82 and 16, 82 , 
202 GI/82 
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published respectively under the Ministry of Commerce Ordor 
No. 1582 and 16182 , dated the sth April, 1982 ; 
( 1) In Open General Licence No. 1582 , after the con 

dition No. ( 7 ) the following further condition 

shall be incorporated - - 
( 7 . A ) " In the case of brass copper pipes and tubes 

imported as scrap , thoir sizo shall not cxocod 15 
Cms, in length , unless they are imported 48 scrap 

in hydraulically prescd briquettes" , 
( 2 ) In Opon General Licence No. 16182 , the following 

Amendments shall be made — 
(i) In the Operating part, after item ( , the Item 

" (dj) Medical gas , cylinders shall be inserted . 


( ii) After condition No. (11 ) , the following further 

condition shall be incorporated : 
" (11) - A . In case of tradat gas cylinders, imr 

shall be allowed to Actual Usora ( Industrial) 
having industrial licence registration for menu 
facture of medical gas (Oxygen ) , und Nitrous 
Oxide and huving valid licence issued under the 
Drugs and Cosmotico Aot, 1940 . It shall also be 
& condition that imported medical gag cylinders 
shall be used only for medical purpose for 
compressing and supplying medical gas" . 


[ Fll . No . IPC |311[82] 
MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller , 

Imports and Export 
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